95. Andere Form der ersten Hauptgleichung.  Warmeinhalt bei konst. Druck. 479
Fur cine elementare (unbeschrankt kleine) Zustandsanderung wird daraus
dQ = a-J—Av<Ip   ......    (2)
Man bezeichnet J als Warmeinhalt bei konstantem Druck. Fur eine Zustandsanderung mit unveranderlichem Dracke (pn = p^
Pt = p) wird namlich vdp = Q und J vd p = 09 die Flache L' schrumpft
PI zu einer geraden Strecke zusammen.    Fiir dieseii Fall 1st dann
Q = J^ — JI   (p = konst.).
Der Unterschied der Werte J in zwei verschiedenen Zustanden mit gleichem Drucke 1st daher gleich der Warmernenge , die notig ist, um den Korper unter unveranderlichem Drucke aus dem einen in den anderen Zustand zu versetzen.
BestimmuBg von J fiir Gase und Barnpfe.
Fiir Gase wird im Anfangszustand
und mit p^v±=^ET^
Ji =
Im Endzustand ist in gleicher Weise J* = cvt9 +
Daher ist
J^-J^c^-tJ oder wegen
rn         rn   _
J. 9        J. -JL —
J9-J1 = ( Wegen
cv ist somit
(3)
Wegen p^v^ = JRTV p^2 = ET» und c IA E = kj(k — 1) wird auch
k
...    (3 a)
Fiir feuchte Danipfe ist J nahezu identisch mit der Gesamtwarme L Es ist wegen U = q-\-xg (Abschn. 45)
J = q-\-xe + Apv, wahrend                              h = q~\-xQ-{- Ap(v — or) ist.
Fiir Wasserdampf ist <j (Raum von 1 kg Fliissigkeit) gleich 0,001, ein Wert, der selbst bei sehr feuchtem Dampf noch klein ist gegeniiber dem Ge-samtraum v, daher istnden in A und B, also von i unc^ Pv vv ^2 abhangig; das gleiche gilt daher auch von
